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X i Szczecin, dnia 2 grudnia 2020 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


0SZ.4210.10.12.2020.220.II.EŻ 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt. 3 oraz art. 45 w związku z art 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na 
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa 
SEC Region Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem" 


zawartego w piśmie z dnia 27 kwietnia 2020 r., które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 29 kwietnia 2020 r., 
uzupełnionego pismami z dnia: 2 września 2020 r., 22 i 30 października 2020 r. oraz 10, 23 i 25 listopada 
2020 r. w sprawie zatwierdzenia II taryfy dla ciepła 


postanawiam: 


zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, 
posiadające koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa 
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami 
i przepisami, o których jest mowa w art 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 
i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). Przedmiotowe rozporządzenie zostało zastosowane 
z uwagi na datę złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo. 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie 
planowanych do poniesienia w okresie rocznego stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia 
działalności koncesjonowanej. 


Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie 
z uprawnieniem Prezesa URE wynikającym z art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy - Prawo energetyczne. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanawiam orzec, jak w rozstrzygnięciu. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 213 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 479% pkt 1iart. 47947 
$ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego /Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 
ze zm./). 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę 
decyzji w całości lub części (art. 479% ustawy - Kodeks postępowania cywilnego). 


Odwołanie należy przesłać na adres: Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych /Dz.U. z 2020r. poz. 755 ze zm./). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania 
cywilnego. 


4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art.127a $ 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne, taryfa wraz z niniejszą decyzją zostaną 
skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 
1-1 
ELŻBIETA REJMANOWSKA 
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NINIEJSZA TARYFA STANOW? 
ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 


R śą. LOLOT. 


sweuþponosrmotoasrpobobrattotabedswacs. 


ORKAN ZZEOSOCZORĘODŁÓRURERCCERYSARNĘJNEL 01 


Z upoważnienia 
Prczesa Urzędu Regulacji Energetyki 


Bółnoct 


SEC REGION Sp. z o.o. 


TARYFA 
DLA CIEPŁA 


Szczecin, 2020 r. 
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1. Informacje ogólne 


1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane Odbiorcom przez SEC 
Region Spółka z 0.0. w Szczecinie, działającą na podstawie koncesji udzielonych 
decyzjami Prezesa URE: 


- wytwarzanie ciepła Nr WCC/348/220/U/1/98/A$ z dnia 26 października 
1998 r..- ze zmianami, 


- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/355/220/U/1/98/AS z dnia 
26 października 1998 r.- ze zmianami, 


- obrót ciepłem Nr OCC/1OO0/220/U/1/98/AS z dnia 26 października 1998 r. 


- ze zmianami, 
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień: 


a. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne — (Dz. U. z 2020 r. poz. 


833, ze zmianami), 


b. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r.- (Dz. U. z 2017 r. 
poz.1988). w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło zwanego w dalszej części taryfy 
„rozporządzeniem taryfowym”, 


c. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 
(Dz. U z 2007 r. nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy 
„rozporządzeniem przyłączeniowym”, 


d. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. 


poz. 545, ze zmianami), 


3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup 


taryfowych, odpowiednio do zakresu świadczonych usług. 


4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług 
(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


2. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 
1. Odbiorca — każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy 


z przedsiębiorstwem energetycznym. 
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2. Odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek. 


3. Sprzedawca — SEC Region Sp. z o.o. -— przedsiębiorstwo ciepłownicze — 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych i obcych 
źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub 


zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego. 


4. Źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepła. 


5. Lokalne źródło ciepła — złokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające 


instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie. 


6. Sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do 
przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów ciepinych. 


7. Przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych ża grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach. 


8. Węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instałacje służące do zmiany rodzaju 
lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła 
dostarczanego do instalacji odbiorczych. 


9. Grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt. 
10. Obiekt — budowię lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi. 


11. Układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi 
przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, 
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania 
ciepła. 


12. Moc cieplna — ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego 
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu. 


13. Zamówiona moc cieplna — ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc ciepiną, jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 
obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 


a. pokrycia strat ciepła w celu utrzymywania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 
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b. utrzymywania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
c. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 


14. ECO — Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna w Opolu. 
15. SWF — Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. 


3. Podział Odbiorców na grupy taryfowe 
Podział Odbiorców ciepła na grupy taryfowe uwzględnia: 


e źródła ciepła, 


e sieci ciepłownicze, 


e miejsca dostarczania ciepła. 


Symbol 


grupy 
taryfowej 


Opis grupy taryfowej 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B oraz źródła 
obcego SWF. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące 
własność Odbiorcy i eksploatowane przez Odbiorcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej t B oraz źródła 
obcego SWF. Miejscem dostarczania ciepła są węzły ciepine obsługujące jeden 
obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B oraz źródła 
obcego SWF. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły ciepine 
obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy 
i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
Odbiorcy pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 
Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 
zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B. Miejscem dostarczenia 
ciepła jest wymiennikownia ciepła eksploatowana przez Odbiorcę i stanowiąca 
jego własność. 


SB-A4 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą | 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej zlokalizowanej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 oraz SK-A2 


z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8. Miejscem 
dostarczania ciepła są węzły ciepine obsługujące jeden obiekt, stanowiące 
własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
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Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej zlokalizowanej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyżwolenia 18 oraz SK-A3 
z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8. Miejscem 
dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 


obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Strzelcach 
Krajeńskich przy Al. Wolności 48, ul. Gorzowskiej 25, ul. Saperów 4, ul. SK-K1 
Chrobrego 20, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 
rozporządzenia taryfowego. 

Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Strzelcach 
Krajeńskich przy Al. Wolności 18, Al. Piastów, ul. PCK 24; w miejscowości 


Bobrówko, Ośrodek Zdrowia ul. Leśna 5, Osiedle przy ul. Choszczańskiej,  SK-K2 
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w $ 7 ust.7 rozporządzenia 
taryfowego. 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z kotłowni 
osiedlowej zlokalizowanej w Połczynie Zdroju przy ui. Reymonta 12a. Miejscem 
dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy 
i eksploatowane przez Odbiorcę. 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z kotłowni 
osiedlowej zlokalizowanej w Połczynie Zdroju przy ul. Staszica 14a. Miejscem 
dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy 
i eksploatowane przez Odbiorcę. 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z kotłowni 
osiedlowej zlokalizowanej w Połczynie Zdroju przy ul. Mieszka I 21. Miejscem 
dostarczania ciepła są węzły ciepine stanowiące własność Odbiorcy 
i eksploatowane przez Odbiorcę. 


PZ-A1 


PZ-B1 


PZ-C1 


PZ-C2 


Odbiorcy końcowi zasilani bezpośrednio z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej 
przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie Zdroju. 


Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 34, 
Sobieskiego 10, Parkowa 4 w Połczynie Zdroju i w Redle 60, Redle 12, 
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w $ 7 ust. 7 rozporządzenia 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16. Miejscem|  £B-A1 


PZ-K1 


dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy 
i eksploatowane przez Odbiorcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16. Miejscem  ŁB-A2 


dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 


własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
ŁB-A3 


Miejskiej zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16. Miejscem 
dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 
obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
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Odbiorcy końcowi zasiłani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Łobzie przy 
ul. Przemysłowej 4, ul. Młyńska 12, ul. Niepodległości 66, rozliczani wg stawek 
opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego. 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną w ciepło 
zakupione od wytwórcy ECO z Ciepłowni Miejskiej w Dębnie. Miejscem 
dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 
własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną w ciepło 
zakupione od wytwórcy ECO z Ciepłowni Miejskiej w Dębnie. Miejscem 
dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 
obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Dębnie przy 
ul. Chojeńskiej 35 w Dębnie, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w $ 7 
ust.7 rozporządzenia taryfowego. 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. Miejscem dostarczania ciepła 
są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy i eksploatowane przez 
Odbiorcę. 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. Miejscem dostarczania ciepła 
są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy 
i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni 
Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. Miejscem dostarczania ciepła 
są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące 
własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych złokalizowanych w Barlinku 
przy ul. Strzeleckiej 25 oraz Jeziornej 8, rozliczani wg stawek opłat, o których 
mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego. 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną z ciepłowni 
przy ul. Lipowej 13 w Myśliborzu. 

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i 
eksploatowane przez odbiorcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną z ciepłowni 
przy ul. Lipowej 13 w Myśliborzu. 

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, 
stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną z ciepłowni 
przy ul. Lipowej 13 w Myśliborzu. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe 
węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność 
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sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 


Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Myśliborzu przy 
ul. 1 Maja 19, 21, Armii Polskiej 14, Bohaterów Warszawy 9, 11, 66, 


28 |Daszyńskiego 4, 6, Łużycka 4, Marcinkowskiego 6/8, 10 Piłsudskiego 7 i w 
Golenicach 25 rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 
rozporządzenia taryfowego. 


4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


4.1 Ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach dia poszczególnych grup 
Odbiorców 


4.1.1 Ceny i stawki opłat dotyczące Słubic - grupy taryfowe SB: 


Ceny źródła własnego, Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy 
ui. Folwarcznej 1b. 


Ceny i stawki opłat 


W ególnieni 
yszczegolnienie Jedn. miary w zł netto 


zł/MW/rok 


Gena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MW/m-c 


Cena ciepła zł/łGJ 


Cena nośnika ciepła zł/ m? 


Odbiorcy z grup SB-A1, SB-A2, SB-A3 będą obciążani za kupione ciepło wg cen zawartych 
w umowie z wytwórcą ciepła SWF (źródło obce) oraz wg cen ciepła zawartych w taryfie 
źródła własnego Ciepłowni Miejskiej, obejmujących: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę 


ciepła oraz cenę nośnika ciepła. 


Cena za moc zamówioną stosowana będzie jako średnia cena mocy zamówionej wyliczana 


wg wzoru: 
(C: x 60,35) + (Cz x 39,65) 
100% 


gdzie: 
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60,35 % udział mocy oddanej do sieci w Ciepłowni Miejskiej w Słubicach 


39,65 % udział mocy zamówionej w SWF 


Cı cena 1 MW w Ciepłowni Miejskiej w Słubicach 


Cz cena zakupu 1 MW w SWF 


Cena ciepła stosowana będzie jako średnia cena ciepła wyliczana wg wzoru: 
(C1 x 63,56) + (C2 x 36,44) 
100% 
gdzie: 


63,56 % udział ilości ciepła oddanego do sieci w Ciepłowni Miejskiej w 
Słubicach 


36,44 % udział ilości ciepła zakupionego w SWF 
(07) cena ciepła w Ciepłowni Miejskiej w Słubicach 


C2 cena zakupu ciepła w SWF 


Grupa taryfowa SB-A1: 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


88 143,41 


Jedn. miary 


zł/MW/rok 


rata 
zł/MW/m-c 7 345,28 


złGJ 36,79 
Cena nośnika ciepła 16,10 
| zł/MW/rok 18 836,55 

4 Stała stawka opłaty za usługi 


rzesyłowe rata 
AR zł/MWim-c ie, 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
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Grupa taryfowa SB-A2: 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


Lp. 
zł/MW/rok 88 143,41 


1. 
ik 


rata 
* zł/MWi/m-c 2 286,97 


Wyszczególnienie Jedn. miary 


Cena za zamówioną moc cieplną 


Stała stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 


Zmienna stawka opłaty za usługi 


Grupa taryfowa SB-A3: 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


zł/MWirok 88 143,41 


rata 
zł/MW/m-c 7 345,28 


zYMWi/rok 29 551,15 


rata 
zł/MW/m-c ANDREN 
Zmienna stawka opłaty za usługi 


Wyszczególnienie Jedn. miary 


Cena za zamówioną moc cieplną 


Stała stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 
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Grupa taryfowa SB-A4: 


Ceny i stawki 
Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 


Cena za zamówioną moc cieplną 


Cena nośnika ciepła 


Stała stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 


rata 
zł/MVVIim-c 


Grupa taryfowa SK-A2: 


4.1.2 Ceny i stawki opłat dotyczące Strzelec Krajeńskich - grupy taryfowe SK: 
Ceny i stawki 
opłat w zł 


Jedn. miary 
netto 


zł/MWW/rok 98 964,66 


rata 
ZłHMVV/m-c 8 247,06 


zł/MW/rok 32 474,01 


Stała stawka opłaty za usługi i 
rzesyłowe rata 
H zł/MW/m-c OE 
Zmienna stawka opłaty za usługi AGI 12,65 
przesyłowe 


Wyszczególnienie 


Cena za zamówioną moc cieplną 
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Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


Jedn. miary 


rata 
zł/MVW/m-c 
9,49 


złłMW/rok 34 009,54 


Stała stawka opłaty za usługi 

rzesyłowe 
e ZUMW/m-c RE 
Zmienna stawka opłaty ża usługi 


Grupa taryfowa SK-K1: 


Ceny i stawki 
Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 
Stawka opłaty miesięcznej za s 
zamówioną moc cieplną ZYMWIm-c 9 740,23 


Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 56,14 


Grupa taryfowa SK-K2: 
Ceny i stawki 
Lp. Jedn. miary opłat w zł 
netto 
Stawka opłaty miesięcznej za _ 
zamówioną moc cieplną ZM MEĘ 12 308,98 


Stawka opłaty za ciepło żłGJ 47,79 


Wyszczególnienie 
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4.1.3 Ceny i stawki opłat dotyczące Połczyna Zdroju - grupy taryfowe PZ: 


Grupa taryfowa PZ-A1: 


Ceny i stawki 
Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 


zł/MW/rok 141 146,02 


Cena za zamówioną moc cieplną rata 
zł/MWim-c 


Cena ciepła 61,96 


11 762,17 


Cena nośnika ciepła 15,14 
zł/MW/rok 20 565,37 


Stała stawka opłaty za usługi F 
rzesyłowe rata 
22. zł/MWim-c ak 


10,46 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


zł/łMW/rok 103 051,55 


rata 
zł/MVV/m-c 8 587,63 


Cena nośnika ciepła z} m? 15,99 


zł/MW/irok 20 137,58 


Stała stawka opłaty za usługi ; 
rzesyłowe rata 
przeSsy Zł/MW/m-c 1 678,13 
Zmienna stawka opłaty za usługi GJ 12,80 
przesyłowe 


Jedn. miary 
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Grupa taryfowa PZ-C1: 


Ceny i stawki 


Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 
ZŁłMW/rok 97 800,96 
Cena za zamówioną moc cieplną rata 
złłMW/m-c 9190,0 


2. | Cena ciepła zł/GJ 47,63 
Cena nośnika ciepła 12,62 


zł/MWV/rok 11 525,84 
4. 


rata 
ZYMWIm-c 


Zmienna stawka opłaty za usługi 


Grupa taryfowa PZ-C2: 


Stała stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


zł MW/rok 97 800,96 


rata 
zł/MW/m-c 8 150,08 


Grupa taryfowa PZ-K1: 
Ceny i stawki 
Lp. Jedn. miary opłat w zł 
netto 
Stawka opłaty miesięcznej za g 
zamówioną moc cieplną ZEE 11 125,38 


Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 66,27 


Wyszczególnienie Jedn. miary 


Cena za zamówioną moc cieplną 


Wyszczególnienie 
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4.1.4 Ceny i stawki opłat dotyczące Łobza - grupy taryfowe ŁB: 


Grupa taryfowa ŁB-A1: 


Ceny i stawki 
Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 


H zł/MWirok 162 061,25 
1. 


Cena za zamówioną moc cieplną rata 
zł/MW/m-c a 

2. | Gena ciepła złGJ 

3. | Cena nośnika ciepła zł/ m’ 


f zł/MW/rok 31 458,31 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
. rata 


przesyłowe 
zł/MW/m-c 


Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 


Grupa taryfowa ŁB-A2: 


Ceny i stawki 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 
zł/MWW/rok 162 061,25 
1. | Cena za zamówioną moc ciepiną rata 
zł/MWim-c a 


złłMW/rok 44 093,26 


Stała stawka opłaty za usługi i 
rzesyłowe rata 
DBA zł MWim-c PA 
Zmienna stawka opłaty za usługi GJ 13,74 
przesyłowe 
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Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


zł/MWirok 162 061,25 


rata 
złłMWim-c 13 505,10 


Jedn. miary 


zŁłMWIrok 36 168,78 


4 Stała stawka opłaty za usługi i 
` | przesyłowe rata 
przesy zł/MW/m-c 3 014,07 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną 


4.1.5 Ceny i stawki opłat dotyczące Dębna - grupy taryfowe DB: 


Odbiorcy z grup DB-A2, DB-A3 będą obciążani za zakupione przez Sprzedawcę ciepło 
w postaci gorącej wody wg cen zawartych w taryfie wytwórcy ECO, obejmujących: cenę za 


Grupa taryfowa DB-A2: 


zamówioną moc ciepiną, cenę ciepła oraz cenę nośnika ciepła. 
Ceny i stawki 
opłat w zł 


Jedn. miary 
netto 


i zł/MW/rok 37 576,73 
Stała stawka opłaty za usługi a 
rzesyłowe rata 
przesy ZAIMW/m-c 3 131,39 
Zmienna stawka opłaty za usługi 19,83 
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Grupa taryfowa DB-A3: 


Ceny i stawki 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 
i zł/MW/rok 46 603,06 
4 Stała stawka opłaty za usługi i 
" | przesyłowe rata 
sa. zł/MWIm-c > APS? 


Zmienna stawka opłaty za usługi GJ 19,39 
przesyłowe 


Grupa taryfowa DB-K1: 
Ceny i stawki 
Jedn. miary opłat w zł 
netto 
Stawka opłaty miesięcznej za Zł/MW/m-c 12 692.63 
` | zamówioną moc cieplną ' 


2. | Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 67,86 


Wyszczególnienie 


4.1.6 Ceny i stawki opłat dotyczące Barlinka - grupy taryfowe BR 


Grupa taryfowa BR-Af: 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


101 214,28 


Wyszczególnienie Jedn. miary 


zł/MW/rok 


Cena za zamówioną moc cieplną 


8 434,52 


34,41 


Cena ciepła Z/GJ 


je zł/MWirok 17 106,61 
4. 


rata 
5 Zmienna stawka opłaty za usługi 
" | przesyłowe 


Stała stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 


zł/MWim-c 1 425,55 
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Grupa taryfowa BR-A2: 


Lp. 


Cena za zamówioną moc cieplną 


Wyszczególnienie 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


zł/MW/rok 101 214,28 


rata 
zł/MW/Im-c 


z 
3 |Genanośnka dep | 


Stała stawka opłaty za usługi 


przesyłowe 


Grupa taryfowa BR-A3: 


Lp. Wyszczególnienie 


1. | Cena za zamówioną moc ciepiną 


zł/MW/rok 


rata 
zł/MW/m-c 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


101 214,28 


8 434,52 


2. | Cena ciepła 


złłGJ 


Cena nośnika ciepła 


Stała stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 


34,41 


zł/MVYV/rok 


rata 
zł/MVV/m-c 


Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 


Grupa taryfowa BR-K1: 


Wyszczególnienie 


4 Stawka opłaty miesięcznej za 
` | zamówioną moc cieplną 


2. | Stawka opłaty za ciepło złłGJ 59,63 


20 


rata 
zł/MW/Im-c 


Ceny i stawki 


10 105,99 


opłat w zł 
netto 
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4.1.7 Ceny i stawki opłat dotyczące Myśliborza - grupy taryfowe MB 


Grupa taryfowa MB-A1: 


Ceny i stawki 
opłat w zł 
netto 


128 943,36 


Wyszczególnienie Jedn. miary 


zY/MYVV/rok 


Cena za zamówioną moc ciepln 
i m Mać 10 74520 
zł/GJ 43,29] 
Cena nośnika ciepła ak zł/ m” 31,94 
i zł/MW/rok 23 333,71 
4. a Fara opłaty za usługi | RE A 
zł/MWW/m-c i i 
T ię opłaty za usługi | ZYGJ 11,33 


Grupa taryfowa MB-A2: 
| ceny i stawki | 
Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 
zł/MW/rok 128 943,36 


Cena za zamówioną moc cieplną rata 


zł/MWV/m-c 


10 745,28 


43,29 


3. | Cena nośnika ciepła 


2VMW/rok 


rata 
zł MW/m-c 3 430,13 


zł/GJ 15,19 


Stała stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 


5 Zmienna stawka opłaty za usługi 
` | przesyłowe 
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Grupa taryfowa MB-A3: 


Ceny i stawki 
Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 


złHMW/rok 128 943,36 


Cena za zamówioną moc cieplną rata 
zYMWIm-0 ESRR 


Cena ciepła Zł/GJ 43,29 
Cena nośnika ciepła zł/ m? 31,94 
zYMW/rok 36 172,85 


Stała stawka opłaty za usługi f 
przesyłowe rata 
ý zł/MWim-c A 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe zł/GJ 16,51 


Grupa taryfowa MB-K1: 


Ceny i stawki 


Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 


Stawka opłaty miesięcznej za rata 
zamówioną moc cieplną zł/MWV/m-c 


2. | Stawka opłaty za ciepło ZYGJ 


4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci 


Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne Sprzedawca pobiera opłaty za 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej według następujących stawek: 


Wyszczególnienie Stawka opłaty netto w zł/m 
170,00 


183,00 
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209,00 
236,00 
259,00 


Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy Prawo energetyczne Sprzedawca w umowie o przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone w taryfie. 


5. Zasady obliczania opłat 


Zasady rozliczeń z Odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania 
przez Sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, 


a w szczególności: 


1. Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, 
stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla 
danej grupy taryfowej. 


2. Opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi 
iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu 
pomiarowo — rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub 
zewnętrznych instałacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji 
urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła. 

3. Opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika 
ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia 
ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustałonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny 
nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 
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4. Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, 
stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi 
przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 


5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił 
pobór ciepła, stanowi iloczyn dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła 
cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz stawki 


opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

6. Opłata za przyłączenie do sieci, obliczona jako iloczyn długości przyłącza i stawki 
opłaty za przyłączenie ustalonej w taryfie. 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Standardy jakościowe obsługi Odbiorców. 


Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla standardów jakościowych obsługi 
Odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 


W przypadkach: 


« uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo- 


rozliczeniowego, 
« niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
* udzielania bonifikat, 
e nielegalnego poboru ciepła 


stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 


7. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 
Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki - Ciepło. 
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